VII, 1.                                      Ungesclilossene Strome.

Nach seiner Auffassung soil es stets nur geschlossene Stronie geben.
Es mufi also auch in dem Falle zweier sich ladender oder entladender
Konduktoren irgendwo ein Schlufi der elektrischen Stromlinien existieren.
Dieser kann sich offenbar nur durch den die Konduktoren umgebenden
Isolator hindurch vollziehen, d. h. aucla in ein em Isolator mils sen
unter gewissen Umstanden elektrische Stronie zustande
kommen.

In dem Fall der Ladung oder Entladung eines Kondensators ist der
Stromkreis durch. die dunne dielektrische Zwischenschicht des Konden-
sators nur auf eine so kurze Strecke unterbrochen, dafi man die magne-
tischen Wirkungen des in ihm fliefienden Stromes auch nach der alten
Theorie unbedenklich mit denen eines vollig geschlossenen Stromes identi-
fizieren konnte. Der Fall der Kondensatorladuug und -entladung, wie
wir ihn in VI, 17 behandelt haben, und der in einem Konclensatorkreis
auftretenden elektrischen Schwingungen, auf die wir im nachsten Kapitel
zu sprechen kommen, konnte daher schon auf Grund der alteren Theorie
yor Maxwell behandelt werden. Aber die Maxwellsche Vorstellung
gilt auch dann, wenn die Konduktoren durch weite Strecken eines Iso-
lators getrennt sind,. wo man nach der alten Theorie die Stromlinien
auch nicht annahernd als geschlossen ansehen konnte. Dieser Ansatz
lieferte den Schlussel fiir die Losung des Problems der sogenannten
ungeschlossenen Strome und eroffnete damit ein neues Gebiet der theo-
retischen Elektrizit'atslehre.

2. Die AtMngigkeit der Stromkomponenten ekes Isolators
von der elektrischen Kraft.

Wir wollen jetzt etwas n'aher die Umstande betrachten, unter
welchen ein elektrischer Strom in einem Isolator zustande kommt. Bei
dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Experimente haben wir es
nicht mit einem stationaren elektrischen Strome zu tun, sondern mit
einem schnell in seiner Starke abklingenden. Bei stationaren Stromen,
wie sie z. B. in einem durch einen Draht D geschlossenen galvanischen
Element von konstanter elektromotorischer Kraft erzeugt werden, kommen
im umgebenden Isolator keine elektrischen Strome vor, wie man daraus
erkennen kann, dafi die magnetische Kraft aufierhalb des Drahtes D (und
des Elementes) iiberall ein Potential besitzt und fortdauernde Rotationen
von Magnetpolen nur dann moglich sind, wenn sie den Draht D auf
ihrer Bahn umschlingen konnen (vgl. Ill, 2 und 3, S. 218 ff.).

Es ist daraus zu schliefien, dafi die elektrische Stromdichte in einem
Isolator nicht abhangen kann von den Werten der elektrischen KraftForm geben daher doppelt so viel Bestimmtmgsgleichungenherer Priifung wert,   Es
